b. rekwizytor feafru miejskieśo 


przeżywszy lat 37, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zmarł dnia 14 grudnia 1912 roku. 


W ciężkim smutku pozostali żona, córka, matka i brat zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego i Znajomych na wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej, które odbędzie się 
w poniedziałek dnia 16 b. m. o godz. 3 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 17 b. m. o godzinie 8 rano w kościele parafialnym św. Szczepana na Piasku 
(w kaplicy Matki Boskiej Cudowne)). 


Zakład pogrzebowy J. Horak w Krakowie. — Telefon 248. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


